VOCE DEL PADRONE - Mod. 580 - Tclaio 80.1 • Serie sintorapida. Gamma onde medie: da 192 a 580 m. Gamma onde corte da 16 
a 60 m. In qualche apparccchio invccc della EL6 vi e la WE 14. Polcnza dWita: 4 W. Produzione 194546. 








